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A NEW SPECIES OF THE GENUS MICHELIA 
L. (MAGNOLIACEAE) FROM CHINA 

ZHOU Shou—biao ZHANG Ding—cheng 
(Department of Biology. Anhui Normal University. Wuhu 2410(X)) 

Abstract A new species of the genus Midielia L. from china is given. 
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Michlia linyaoesis D.C. Zhang et S. B. Zhou, 
sp. nov. 

Species habitu M . skinneriana Dunn simillima, 
seel differt stipulis a petiolo liberis, petioles ecicatri- 
calis; floribus parvis, circ. 1cm diam., tepalis albis, 
elliticis, circ. 8 mm longis; antheris depresse ellip 
soideis; gynophoro glabra. 

Frutex sempervirens, erectus, circ. 1. 5 ~2 m 
altus. Ramuli, gemmae, pelioli et pedicelli dense cin 
namomeo tomemtosi. Folia tenuiter coriacea, ob- 
longa vel obovato elliotica, 4cm ~7cm longa, 1.2 ~ 
2 cm lata, apice acuminata vel obtusa, basi cuneata 
vel late cuneata, utrinque glabra , costa media supra 
leviter impressa, subtus prominula, nervis lateralibus 
ultrimsecus 6 ~ 8, nervulis reticulatis utrinque 
prominulis; petiolis 2 ~ 4 mm longis, ecicaticatis, 
stipulis a petiolo liberis. 

F lores axiHares, albi, circ. lem diam.; pedicelli 


3 ~5 mm longi, pubescentes; tepala 6, 2 cycla, ex- 
terioraelliptica, circ. 8 mm longa, 5~ 6 mm lata , 
interiora anguste elliptica , 3mm ~ 4 mm lata; stamina 
circ. 2mm longa, antheris 0. 3 mm longis, depresse 
ellipsoidei connectivis circ . 1 mm , ulrea antheras 
product! s; gynoecium ovato cylindricum, circ . 5 
mm lonhum, gynophoro circ. 2 mm longo, carpellis 
numerosis, circ. 1.5 mm longis. Frectus ignotus. 

Fujian([] [] ) : Nanping ([][]), Laizhou([] 
0 ), alt. 800 m, in forest, 1998 5 11, S.B.Zhou 
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1. □ □ ; 2~ 3. □ □ ; 4. □ □ □ ; 5. □ □ . (□□□□) 
Fig. 1 Midielia linyaoensis D.C.Zhang et S. B. Zhou 


1. flower branch; 2~3. petal; 4. pistils; 5. stamen. 




